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- SCP-816 O | Ej VERCcÓDIGO 


Ítem it: SCP-816 
Clasificación del Objeto: Euclid 


Procedimientos Especiales de Contención: SCP-816 está actualmente contenido en el 
Sitio Provisional-P por voluntad propia. Una brecha de contención no se considera 
probable, y cualquier brecha de contención probablemente terminaría sin intervenciór 2 
que SCP-816 requiere acceso a SCP-816-1 para poder sobrevivir, y no es capaz de mover 
SCP-816-1. SCP-816-1 debe ser rebobinado cada 50 años para asegurar una dependencia 
continua. En caso de que SCP-816 deje de depender de SCP-816-1, la Contingencia 816-C 
debe implementarse inmediatamente (ver documento SCP-816-[]) Se ha establecido un 
Sitio Provisional- [sitio-P/M] para contener e investigar SCP-816. El Sitio-P/] es una 
casa en Suiza. y SCP-816 está encerrado en su sótano. 


Descripción: SCP-816 es el nombre dado a la colección de pequeños autómatas que 


residen en el sótano de la casa en la calle MT IMM. . Suiza. Los 
diarios encontrados en el sótano indican que MANNY II, un docente local creó 


SCP-816 en 1891. Inspirado en las obras de Charles Darwin y Charles Babbage, diseñó y 
construyó autómatas capaces de reproducirse y evolucionar. La mecánica de la 
reproducción se ve facilitada por una colección de partes comunes a todas las especies; sin 
embargo, la mayoría de las especies modifican las partes básicas para crear partes 


especializadas que se ajusten a su nicho ecológico. 


En el centro de cada SCP-816 hay un procesador rudimentario que varía poco entre 


especies. Aunque son mucho menos potentes que los procesadores modernos, todavía 
están muy por encima de lo que debería ser posible para la tecnología de la década de 1890. 
Mientras que, por lo que la investigación ha determinado, ningún aspecto de SCP-816 viola 
los principios conocidos de la ciencia, todavía están diseñados con precisión en un grado 


que no es humanamente posible. 


SCP-816 recibe nueva energía de SCP-816-1, un reloj de pared modificado para 
proporcionar energía mecánica a SCP-816. SCP-816-1 fue diseñado para la longevidad; sin 
embargo, al descubrirlo, SCP-816-1 casi había agotado su suministro de energía, y como tal, 
el equipo de investigación de SCP-816-1 ha rebobinado SCP-816-1 para continuar 
suministrando energía. El equipo de investigación concluyó que mantener SCP-816 
dependiente de una fuente de energía local ayudaría a la contención, y que sin SCP-816-1, 


SCP-816 probablemente se adaptaría para obtener energía de una manera que le permitiría 


expandirse más allá del Sitio-P/P. Las consecuencias de una expansión de SCP-816 más 


allá del Sitio-P/ son desconocidas, y podrían ser, en el mejor de los casos, inofensivas, y 
en el peor, en un Escenario de Reestructuración de Clase-RK, en el que SCP-816 superaría a 


la vida biológica. 


Se han observado |] distintas especies de SCP-816, aunque es muy probable que existan 
muchas más. Basándose en los registros de los diarios, todas las especies descienden de 
un único diseño original. La reproducción de SCP-816 es similar a la reproducción biológica, 
con algunas excepciones clave: cualquier individuo puede actuar como «macho» o 
«hembra»; durante el «coito» los diseños de ambos miembros de la pareja se mezclan, con 
una infrecuente «mutación», y los datos se transfieren a la «hembra», que comienza a 


buscar las piezas para montar el nuevo diseño. 


La depredación ocurre en dos formas: La forma primaria es con el propósito de recuperar 
energía; la segunda es de naturaleza reproductiva. En la primera forma, un dispositivo 
especializado ha evolucionado para la mayoría de las especies que se interconecta con la 
ranura que conecta a SCP-816-1 para obtener energía, permitiendo así que SCP-816 
recupere la energía sin tener que tomarla directamente de SCP-816-1. La segunda forma 
ocurre después de la reproducción, en la que la «hembra» busca y «mata» a otros 


autómatas para conseguir piezas para construir su descendencia. 


El ecosistema básico que ha evolucionado es el siguiente: las bases del ecosistema son dos 
especies de SCP-816: los «asimiladores» y los «colectores». Los asimiladores son capaces, 
a diferencia de cualquier otra especie, de crear nuevas partes de su entorno. Esta es la 
única manera en que nuevo material entra en el sistema, y un cambio evolutivo en las 
partes que componen los asimiladores puede resultar en un estallido poblacional o en la 
extinción de otras especies. Los asimiladores son grandes (aproximadamente diez (10) cm 
de largo) y lentos, lo que los convierte en el objetivo principal de la depredación 
reproductiva. Los colectores son las especies que ahora controlan completamente el 
acceso a SCP-816-1, forzando a la mayoría de las especies a depender de la depredación 
para obtener energía. Los colectores han desarrollado varias defensas para asegurar el 
control de SCP-816-1, pero son los objetivos principales de la depredación de la energía, y 
ahora efectivamente la única manera en que la nueva energía entra en el sistema. Los 
asimiladores y colectores son aproximadamente análogos a los herbívoros de la cadena 
alimentaria de SCP-816. 


La mayoría de las especies se aprovechan de los asimiladores y de los recolectores para 
obtener energía y piezas, cada una de las cuales ocupa un nicho ecológico. Una especie 
utiliza las diversas partes especializadas que quedan de la depredación reproductiva en su 
diseño, con frecuencia de manera que no estaban destinadas a ser utilizadas. Otra especie 
ha desarrollado defensas contra la depredación reproductiva en el sentido de que altera las 
partes básicas hasta tal punto que pocas especies se dirigen a ella, ya que contiene tan 
pocas partes utilizables. Otra especie, sin embargo, ha evolucionado específicamente para 
aprovecharse de las especies antes mencionadas, desarrollando dispositivos para reformar 


las partes básicas en sus formas originales. 
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